Drucksache 


Deutscher Bundestag 
1. Wahlperiode 
1949 


Antrag 

der Abgeordneten Hilpert, Euler und anderer 


betr.: Vorläufigen Sitz der leitenden Bundesorgane 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der vorläufige Sitz der leitenden Bundesorgane ist Frankfurt am Main 


Bonn, den 20. September 1949 


Dr. Hilpert 

Arndgen Dr. Becker Fassbender 

Mehs Dr. Mühlenfeld Dr. Preusker 

Dr. Wellhausen 


Euler 

Dr. Götz Frau Heiler 
Sabel Dr. Schneider 



